جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 100 رقم الصفحة من 1 إلى 6 

1 المدرسة: ثانوية المتميزات - الخضراء 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 
| 1 | 102042100001 _| آن دريد عمر ابراهيم ___| 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | تاجح | 596 | 99.33 
| 2 | 102042100002 _| أيه اسماعيل كاظم علوان _| 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | تاجح | 595 | 99.17 
| 3 | 102042100003 | آيه محمد عبد محمود || 96 | 96 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | تاجح | 589 | 98.17 


| 4 | 102042100004 _| ارجوان عادل احمد علوان | 96 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 92 | ناج | 591 | 98.50 
| 5 | _102042100005 | استبرق عبد الكريم حسين نايل ___ |[ 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 86 | 82 | ناج | 581 | 96.83 
| 6 | 102042100006 _| اسراء محمد عبد لله عسكر|_ | 94 | 100 | 94 | 99 | 91 | 97 | 88 | ناج | 575 | 95.83 
7 | 102042100007 _| اسماء معن مخلص حماد |1 | 98 | 96 | 100 | 95 | 98 | 95 | 90 | ناج | 582 | 97 
_8 | _102042100008_ | اسيل عدي خالد واين | | 64 | 81 | 66 | 58 | 62 | 77 | 72 | ناججع | 408 | 68 
| 9 | 102042100009 | اعناب اسامه عبد الامير مجيد || | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج | 596 | 99.33 
| 10 | 102042100010 | افنان محمد عبد الدائم اسماعيل | | 96 | 98 | 100 | 100 | 97 | 99 | 86 | ناج | 590 | 98.33 





111 | 102042100011 |اأكتانلؤي محمد علي 22222 | 92 | 100 | 96 | 94 | 99 | 90 | 74 | تاج | 570 | 95.17 
121 | 102042100012 الاءجملمونود ظف 20006 | 73 | 99 | 90 | 95 | 95 | 97 | 98 | تاهج | 547 | 91.17 
| 13 | 102042100013 | مندحميداسماعيلمصد 2 | 835 | 98 | 968 | 99 | 96 | 87 | 93 | نجع | 559 | 93.17 
141 | 102042100014 |انقلمصدسسون هد | 95 | 100 | 97 | 95 | 93 | 94 | 78 | تاجج | 574 | 95.67 
| 15 | 102042100015 الافابراهيمعودوعيه 000 | 88 | 66 | م | صف | 72 | 40 | م | معد | 6 | 0 

| 16 102042100016 |ايدتض جسد يرهم | 99 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | تلجع | 595 | 98.83 
171 | 102042100017 |ايهحس علي فيض 000 | 86 | 98 | 98 | 84 | 97 | 69 | 75 | تج | 532 | 88.67 
| 18 | 102042100018 | ايهداود طالب داود 000000 | 89 | 94 | صفر | صفر | صفر | 65 | 88 | مع | 0 | 0 

| 19 | 102042100019 _| ايه ستار سماعيل مص | 60 | 87 | 68 | 76 | صفر | 86 | 55 | مع | 0 | 0 

!20 | 102042100021 |ايدموفق قاض انمي 0 | 85 | 100 | 94 | 75 | 91 | 87 | 91 | تج | 532 | 88.67 
21 | 102042100022 | براء فاضل مصطفى ياين 2222 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | تاجج | 599 | 99.83 
221 | 102042100024 | يسمه يسام يوس عبدلله22_ | 98 | 100 | 100 | 98 | 94 | 100 | 99 | تاج | 590 | 98.33 
| 23 | 102042100025 | بسمهليث عمدهدي 2 | 94 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 87 | تلجع | 582 | 97 

24 | 102042100026 _| تبارك ماهر جميل عبد هريم22_ | 95 | 98 | 100 | 97 | 99 | 95 | 82 | تاج | 584 | 97.33 
25 102042107 تسنيم خليل ابراهيم عبد الكريم 98 100 96 95 97 100 77 ناجح 586 97.67 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى نا ا 

المدرسة : ثانوية المتميزات - الخضراء 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 
| 26 | 102042100028 | تقى عدي ابراهيم دوجي | 99 | 100 | 93 | 94 | 89 | 97 | 96 | تاجح | 572 | 95.33 
| 27 | 102042100029 | جنات اسعد عبد هادي ||| 96 | 100 | 97 | 71 | 93 | 89 | 72 | نجع | 546 | 91 
28 | 102042100030 | حنين عدنان جاسم خليفه ||| 74 | 94 | 94 | 72 | 92 | 77 | 78 | تاجح | 503 | 83.83 
| 29 | 102042100031 || خالده خالد امين عبد الرحمن_ | 85 | 100 | 97 | 98 | 99 | 83 | 90 | ناجج | 562 | 93.67 
30 | 102042100032 إدانيا احمد نديم نون | 69 | 93 | 69 | 76 | 76 | 77 | 87 | ناجج | 460 | 76.67 
| 31 | 102042100033 | دانية عصام عبد الفتاج احمد توفيق__ | 54 | 84 | 71 | 59 | 59 | 65 | 62 | ناجج | 392 | 65.33 
| 32 | 102042100034 _ | دانيه اياد طارق داود || 86 | 98 | 97 | 99 | 95 | 90 | 93 | ناجج | 565 | 94.17 
| 33 | 102042100035 | دانيه خالد عبد الساده لمان | 89 | 94 | 99 | 88 | 87 | 97 | 87 | تاجح | 554 | 92.33 
| 34 | 102042100036 | ديمه اركان عبد الكريم رشيد | 94 | 100 | 84 | 88 | 90 | 72 | 72 | نجع | 528 | 88 
35 | 102042100037 | ديمه فراس محمد حسين عبد التي |[ 99 | 100 | 99 | 90 | 97 | 100 | 89 | ناججح | 585 | 97.50 
| 36 | 102042100038 _| ديمه وليد يونس عبد لله | 94 | 100 | 97 | 78 | 89 | 91 | 95 | ناجم | 549 | 91.50 
357 | 102042100039 | ديناواصف اكرم محمد || 64 | 93 | م | 50 | م | 53 | 59 | مع | 0 | 0 
| 38 | 102042100040 | رى احمد عبدالجبراحمد 22 | 85 | 98 | 89 | 78 | 76 | 89 | 87 | ناهج | 516 | 86 
| 39 | 102042100041 | رؤى ايد خالد زبير | 89 | 97 | 96 | 92 | صفر | 91 | 78 | معيد | 0 | 0 
| 40 | 102042100042 | رؤى عامرداود علي ||| 52 | 85 | 42 | صفر | 30 | صفر | 54 | مع | 0 | 0 
|[ 41 | 102042100043 | رؤيا هشام قاسم محمد | 99 | 100 | صفر | 97 | 100 | 99 | 90 | معيد | 0 | 0 
| 42 | 102042100044 | رانيا حكمت حنافتحو || 78 | 90 | 77 | 69 | 81 | 81 | 85 | تاجح | 476 | 79.33 
| 43 | 102042100045 | رانيا صفاء سعود مهدي | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | تاجح | 598 | 99.67 
| 44 | 102042100046 _| رغد مطر نجم فرحان | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 96 | نجع | 592 | 98.67 
| 45 | 102042100047 | رقيه صلال مهدي صالح >< | 99 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 89 | نجع | 588 | 98 
46 | 102042100048 |رتيهفادعبدمصد 2 | 86 | 9868 | 92 | م | 724 | صف | 73 | معد | 0 | 0 
| 47 | 102042100050 | روان مهند ابراهيم حمودي __| صفر | 100 | 94 | 68 | 61 | 78 | 64 | معد | 0 | 0 
|48 | 102042100051 |ريامفيزيرجب توفيق 222 | 96 | 99 | 88 | 95 | 81 | 89 | 69 | ناهج | 548 | 91.33 
| 49 | 102042100052 | زهراء احمد عبد المجيد عبد الغفور |[ 92_ | 100 | 99 | 92 | 97 | 96 | 94 | ناجج | 576 | 96 
0 | 102042100053 | زهراء فاضل سعدون محسن 96 0 | 99 | 99 | 100 | 100 | 95 | ناجح | 594 | 99 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





| قم الصفحة من‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
6 رمز المدر 100 رقم من 3 إلى‎ r 
: الة : إحيائ‎ 

لفرع : إحيائي الدور الأول 20/019 





| زينب رياض يونس ابراهيم ___| 96 | 93 | 91 | 75 | 93 | 88 | 90 | نالجع | 536 | 89.33 


1020421004 


__ 102042100054 | 51 

| 52 | 102042100055 _| زينب علي عدنان فاضل ______| 84 | 87 | 91 | 72 | 85 | 63 | 76 | ناجج | 482 | 80.33 
| 53 | 102042100057 _| زينب لؤي فاضل ابراهيم__ |[ 62 | 100 | 81 | 82 | 79 | 79 | 73 | ناجج | 483 | 80.50 
| 54 | 102042100058 _| زينه محمود نبيه محمود | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجج | 597 | 99.50 
55 | 102042100059 | ساره أيمن محمدرجب |1 | 97 | 100 | 98 | 99 | 97 | م | 95 | معد | 0 | 0 

56 | 102042100060 _| ساره حارث عبد الخالق ياسين ___ | 96_ | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | ناججع | 594 | 99 

| 57 | 102042100061 _| ساره خليل ابراهيم علوان | | 88 | 100 | 92 | 82 | 94 | 97 | 96 | ناجج | 553 | 92.17 
58 | 102042100062 _| ساره صباح حمد غايب__ | 89_ | 97 | صفر | صفر | 92 | صفر | 70 | معيد | 0 | 0 

| 59 | 102042100063 _| سالي رعدداود حسن | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | ناج | 598 | 99.67 
60 | 102042100064 _| سباعدنان كريم حسين_ 100 | صفر | 97 | 50 | صفر | م | 25 | 51 | معيد |[ 0 | 0 

61 | __102042100065 | سحر عبد الودود عبد اللطيف علي__ | 89_ | 100 | 100 | 81 | صفر | صفر | 75 | معد | 0 | 0 

| 62 | 102042100066 | سرى فاضل حميد ابراهيم_||1_ |[ 87 | 96 | 95 | 95 | 98 | 100 | 77 | ناج | 571 | 95.17 
| 63 | 102042100067 _| سلاسفيان محمد شرتوح ||| | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | ناجج | 595 | 99.17 
| 64 | 102042100068 | سمارياض فالح جبر | | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | ناج | 596 | 99.33 
| 65 | 102042100069 | سميه حماد رجه حمادي | 98 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 99 | ناجج | 591 | 98.50 
| 66 | 102042100070 | سنان صلاح صاحب شاكر | |[ 97 | 96 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | ناجح | 590 | 98.33 
| 67 | _ 102042100071 | سهير عدنان هذالاحمد| 0 |[ 75 | 96 | 77 | 75 | 84 | 66 | 53 | ناجج | 473 | 78.83 
| 68 | 102042100072 | شمس حسن حمزه عبود | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | ناجج | 597 | 99.50 
| 69 | 102042100073 _| شهد فراس مهدي علو | 97 | 100 | 96 | 98 | 100 | 95 | 85 | ناج | 586 | 97.67 
| 70 ]| 102042100074 _| صفاعلي رزاق عباس |[ 88 | 98 | 95 | 97 | 97 | 91 | 86 | ناج | 566 | 94.33 
| 71 ]| 102042100075 | طبه محمد سليم محمد | 91 | 100 | 94 | 90 | 100 | 91 | 78 | ناج | 566 | 94.33 
72 | 102042100076 | طيبه محمد فزع مياج 1 | صفر | 92 | م | 96 | صفر | 83 | 61 | معد |[ 0 | 0 

| 73 | 102042100077 | طيبه ناظم مجيد اسماعيلن_|_ | 94 | 100 | 96 | 98 | 91 | 100 | 82 | ناج | 579 | 96.50 
| 74 | 102042100078 _| عانشه بشار ستار عبد الجبار__ | 98 | 98 | 92 | 98 | 96 | 91 | 93 | ناج | 573 | 95.50 
75 1020421079 عائشه ثابت نعمان عبد الرزاق 92 94 97 76 91 100 84 ناجح 0 | 91.67 





مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 100 رقم الصفحة من 4 إلى 6 
المدرسة: ثانوية المتميزات - الخضراء 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 

| 76 | 102042100080 _| عانشه عمار طارق مجيد | 96 | 100 | 96 | 91 | 96 | 100 | 85 | ناجع | 579 | 96.50 
| 77 | 102042100081 | عائشه مصطفى عواد كريم | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 97 | ناجع | 595 | 99.17 
| 78 | _102042100082_| عاليه عامر عبد لباقي شاكر_ | 97_ | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 94 | نالجع | 594 | 99 
| 79 | 102042100083 | غير حيدر فتق علي | 68 | 79 | 62 | 60 | 55 | 50 | 81 | ناجع | 374 | 62.33 
| 80 | 102042100084 | غيد هيثم عص محمود 222 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | تاجح | 598 | 99.67 
81 | 102042100085 | فاطمة صعب ناجي عبود _______| 71 | 92 | صف | 82 | 86 | 76 | 62 | معد | 0 | 0 
| 82 | 102042100086 | فاطمه ابراهيم عبد الكريم نصيف | | 69_ | 100 | م | 93 | صف | 74 | 84 | معد | 0 | 0 
١‏ 53 | 102092100056 لمحد صيخي خف | 985 | 100 | 94 | ع | 100 | صخر | 95 | مع © 0 
| 84 | 102042100089 | فرح جمال رشيد قفطان ||| 94 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 94 | ناجع | 588 | 98 
_85 | 102042100090 | فرح سعدي هوبي محمد | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | تاجح | 597 99.50 
10ت تفا راسي صر | 94 | 95 | 0 | 39 | صر | 95 | ست | 0-9 0 
| 87 | 102042100092 _| فرقان عبد القادر خضير عباس__ |_ 98 | 100 | 99 | 98 | 96 | 100 | 94 | ناجع | 591 | 98.50 
88 | _102042100093 | قمراحمدمولوداحمد ||| 53 | 98 | صف | 50 | 74 | 62 | 66 | معد | 0 | 0 
ا ا ا ا د 98.33 
| 90 | 102042100095 _| لجين صالح كاظم برجس 01 |[ 69 |[ م | م | م | صفر | صفر | 70 | معيد | 0 | 0 
| 91 | 102042100096 _| لينا عدنان جسام محمد ______| 87_ | 98 | 94 | صفر | 89 | 88 | 82 | معد | 0 | 0 
| 92 | 102042100097 | مروج سعد خاك عثمان || 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجع | 598 | 99.67 
| 93 | 102042100098 _| مريم احمد عبد الهادي مصطفى | | 99_ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | تاجح | 599 | 99.83 
| 94 | 102042100099 | مريم امجد عبدمحمد ||| 93 | 99 | 98 | 93 | 92 | 100 | 95 | ناجع | 575 | 95.83 
95 | 102042100100 | مريم عقاب يوسف حسن | 76 | 96 | 96 | 96 | صفر | 85 | 68 | معد | 0 | 0 
| 96 | 102042100101 _| مريم علي داخل سلومي >>> | 93 | 100 | 98 | 100 | 87 | 100 | 57 | نالجع | 578 | 96.33 
97 | 102042100102 | مريم علي عبد الله عبيد ||| 97 | 100 | م | 100 | 100 | 95 | 97 | معد | 0 | 0 
98 | 102042100103 | مريم مؤيد خضير عباس ||| 97 | 100 | م | 100 | 100 | صفر | 85 | معد | 0 | 0 
| 99 | 102042100104 _| مريم محمد ثامرمطشر | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | تاجع | 598 | 99.67 
100 102042100105 مریم محمد حامد احمد 97 100 95 92 97 93 78 ناجح 574 95.67 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 100 رقم الصفحة من 5 إلى 6 

1 المدعرسة ٠‏ ثانوية المتميزات - الخضراء 

الفسرع : إحياني الدور ا 2020/29 
e me e | rag OTE O‏ 0 
102| 102042100107 | مريم وميض عبد الرحمن رضا | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 92 | تاجح | 597 | 99.50 
ا ا 0 
104| 102042100110 | مسره مهند كاظم جواد ||| 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | تاجح | 593 | 98.83 
105| 102042100111 || ملاك عبد الودود خالداحمد | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | تاجح | 596 | 99.33 
|106 | 102042100112 _| ملك حسام كاظممصبح || | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجع | 599 | 99.83 
17 _102042100113_| موج اسماعيل فاضل حلواص___ | 89 | 98 | 92 | 97 | 87 | 98 | 92 | ناجم | 561 | 93.50 
|108 | 102042100114 |هيساحمدمجول فيصل 2-22 | 95 | 100 | 99 | 94 | 85 | 100 | 87 | ناجم | 573 95.50 
109 | 102042100115 | ميس على سلمان محمد >< | 97 | 100 | صفر | 100 | صفر | 100 | 100 | معب | 6 | 0 
110| 102042100116 | ميس محمد عبدراضي | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | تاجح | 598 | 99.67 
1117 ]| 102042100117 | مينا عامر عبد الرحمن محمد | 98 | 99 | 95 | 99 | 91 | 91 | 95 | ناجح | 573 | 95.50 
112| 102042100118 | نعم كمال كريم علي || 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | تاجح | 598 | 99.67 


|113 | 102042100119 | نور مظر عبد العزيز ابراهيم | | 97 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 97 | ناج | 587 | 97.83 
114 | 102042100120 _| هاجر حامد محمود ابراهيم_|_ | 99_ | 100 | 100 | 97 | م | صفر | 78 | مع |[ 0 | 0 

115 | 102042100121 | هاجر محمد جدعان جاسم | 94 | 98 | 89 | 97 | 78 | 97 | 55 | نالجع | 553 | 92.17 
116 | 102042100123 | هدى وليد ابراهيم محمد | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | ناجع | 598 | 99.67 
|117 | 102042100124 | هند اركان عبد المهدي احمد | | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ناج | 598 | 99.67 
|118 | 102042100125 | هند عامر عبد الكريم محمد_|_ |[ 81 | 94 | 81 | 90 | 80 | 95 | 67 | ناجج | 521 | 86.83 


|119 | 102042100126 | هيا عماد غازي حسين || 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 88 | ناجج | 598 | 99.67 
| 120] 102042100127 | هيا قيس احمد ابراهيم|_ | 91 | 99 | 97 | 97 | 85 | 100 | 75 | ناج | 569 | 94.83 
|121] 102042100128 _| ياسمين سعد سهام جميل |1 |[ 94 | 100 | 89 | 93 | 99 | 100 | 89 | ناج | 575 | 95.83 
| 122] 102042100129 | يسر حيدر جبوري ياسين | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | ناج | 596 | 99.33 
123] 102042100130 _| يسر صلاح جاسم محمد | 90 | 90 | 100 | 88 | صفر | 95 | 85 | معد | 0 | 0 
124| 102042100131 _| يمام مهنداحمدجاسم | 89 | 99 | 90 | 93 | صفر | 84 | 87 | معد |[ 0 | 0 
5| 102042100132 | يمامة وليد نجم عبد الله 81 98 73 77 90 94 66 ناجح 3 | 85.50 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





رمز المدرسة : 100 رقم الصفحة من 6 إلى 6 
المديرية : الكرخ الا 
يريه : الكرخ الأولى المقر > قفر اترات التشراء 
الفرع: إحيائي الدور الأول 9 MMM‏ 






ين | عدوت | الاسبوث | السبااسنية 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


